PIOTR MALI 


obywatel miasta Krakowa 


przeżywszy lat 64, po długiej chorobie opatrzony sw. Sakramentami, zmarł 


dnia 20 Marca 1090 roku. 


W smutku pozostała żona zaprasza Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok 
dnia 30 b. m. to jest w Piątek o godzinie 5 popołudniu z domu przy ulicy Krowoderskiej pod 
L. 2 wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 
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Zakad pogrzebowy A: Szafrańskiego w Krakowie. W drukarni Związkowej w Krakowie ul. św. Jana 


